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नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 27 , 2017 / अग्रहायण 06 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 27 , 2017 /AGRAHAYANA 06 , 1939 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


( उपभोक्ता मामले विभाग) 


( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 नवम्बर, 2017 
का . आ . 3752( अ). भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 6 के उपविनियम ( 3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में 
दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 
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__ अनुसूची 


भाग अनु . भाग वर्ष 


भारतीय 
मानक संख्या 


स्लैब में प्रचालन तिथि 
इकाई 


14268 


1995 


सभी 13 11 2017 


4947 


2006 
2000 
2002 


5509 
2266 


0 . 7 


सभी 
सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 


2365 


1977 


सभी 


13 11 2017 


| 9762 


1994 


उत्पाद 

इकाई न्यूनतम मुहरांकन शुल्क ( रु.) इकाई दर स्लैब 
वृहद स्तर | एम एस एम | 1 (रु .) 

ई के लिए 
पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए तनाव रहित कम 1 टन | 100000 84000 34 . 6 
शिथिलन वाले अलेपित सात -प्लाई के स्टैंड 
अगिन शांमकों में प्रयुक्त होने वाले गैस कार्टिज 1 पीस 79000 64000 | 1.75 
अग्निरोधी प्लाईवड 

1 वर्ग मीटर 70000 56000 
सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात तार के 1 टन 75000 60000 34 . 1 
रस्से 
लिफ्टों , लिफ्ट और होईस्ट के लिए इस्पात तार 1 टन 68000 55000 34. 6 
संस्पेंसन रस्सियां 
प्लव वाल्वों के लिए पालिएथिलिन प्लवों 

100 पीस 56000 45000 5. 4 
गर्म तथा ठंडे पानी के लिए प्लास्टिक की बिब टोंटियाँ 100 पीस 71000 57000 12. 6 
एंगल वाल्व – रोक वाल्व तथा फुहारक 
द्रवित पैट्रोलियम गैसों के साथ प्रयुक्त धरेलू गैस चूल्हे 1 पीस 113000 91000 3.5 
1100 वोल्ट की और तक की कार्यकारिता वोल्टता के 100 मीटर 93000 75000 1. 8 
लिए ढ़ और लचीले चालक वाली पोलीविनाइल 
कलोराइड से विद्युत रोधित अनावरित और आवरित 
केबल /डोरी 
इलस्टोमर इंसुलेटेड केबल्स : भाग 1 - 1100 वोल्ट 100 मीटर 11100089000 
कार्यकारिता वोल्टेज तक और सहित 
किडनी ट्रे 

1 पीस 46000370000 . 3 
उपकरण रखने के लिए ट्रे 

1 पीस 46000 37000 
जीवाणुरोधी - पोर्टेबल , वर्टिकल - दबाव प्रकार 1 पीस । 88000 71000 26 
कृत्रिम अंग – निचले अंग्रागों में कृत्रिम अंग रोपण के 1 पीस 46000 37000 
लिए सैशफ्ट ( पैर ) भाग 1 डिजाइन और आयाम 


सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 


9763 


4246 


2002 
2010 


सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 


694 


9968 


1 


1988 


सभी 


13 11 2017 


3992 


3993 


| 1. 4 


| 1982 
1993 
1977 
2003 


| सभी 
| सभी 
सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 


8462 


12664 


1 . 8 
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| 9471 


6 


| 


2000 


माडयूली अध्: अंग हड्डी घटक – भाग 6 हड्डी श्रोणि 1 पीस 


46000 


| 370001 .5 


सभी 


13 11 2017 


जोड़ 


| 2745 


1983 


1. 2 


सभी 


13 11 2017 


1. 45 


9562 
12709 


1980 
1994 


सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 


0 . 09 


3087 


2005 


0 . 20 


सभी 


13 11 2017 


2645 


2003 


70 


सभी ।| 13 11 2017 


1328 


0 . 55 


1996 
1999 


सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 


2202 


0 . 09 


362 


1 .75 


फायरमैन और सिविल डिफेन्स कार्मिक के लिए गैर - 1 पीस | 55000 44000 
धातु हेलमेट 
पुलिस बल के लिए गैर धातु हेलमेट 

| 1 पीस 58000 47000 
पेय जल पूर्ति के लिए प्रयुक्त कांच रेशे से प्रबलित 1 कि . ग्रा . 56000 45000 
प्लास्टिक ( जी आर पी ) पाइप , जोड़ और फिटिंग 
सामान्य प्रयोजनों के लिए लकड़ी और अन्य 1 वर्ग मीटर 99000 80000 
लिग्योसैल्युलासिक सामग्री के पार्टिकल बोर्ड 
सीमेंट मोर्टार एवं कंक्रीट के लिए एकीकृत जल- सह 1 टन 70000 56000 
यौगिक 
परतदार सजावटी प्लाईवुड 

| 1 वर्ग मीटर 66000 53000 
लकड़ी के सपाट दरवाजे के शटर (ठोस कोर प्रकार) 1 वर्ग मीटर 88000 71000 
भाग 1 प्लाईवुड सतहयुक्त पल्ले 
पार्लियामेंट हिंज 

| 100 पीस 47000 38000 
पूर्वढलित कंक्रीट पाइप - (प्रबलन सहित और रहित ) 1 टन 46000 37000 
पूर्व प्रतिबलित क्रंकीट में प्रयुक्त दांतेदार तार 1 टन 55000 44000 
साईकिल – मडगार्ड 

1 पेयर 59000 48000 
पानी की आपूर्ति के लिए विलायक सीमेंट जोड़ों के 100 पीस 57000 46000 
साथ इंजेक्शन मोल्ड पीवीसी सॉकेट फिटिंग: भाग 3 - 
90 डिग्री एलबो 
पानी की आपूर्ति के लिए विलायक सीमेंट जोड़ों के 100 पीस 67000 54000 
साथ इंजेक्शन मोल्ड पीवीसी सॉकेट फिटिंग: भाग 4 - 
90 डिग्री टी 
जल आपूर्ति के लिए सॉल्वेट सीमेंट जोड़ों के साथ 100 पीस 6000048000 
इंजेक्शन मोल्ड पीवीसी सॉकेट फिटिंग - भाग 8 : कैप 
बोर /नलकूपों के लिए अनम्यकृत पी वी सी जाली और 1 टन 76000 61000 
आवरक पाइप 


458 


1991 
| 2003 
2010 
2008 
1987 


| 8 . 7 
10. 49 


6003 


सभी 
सभी 
सभी 
सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 


6218 


5 . 6 


7834 


8. 65 


7834 


1987 


सभी 


13 11 2017 


7834 


1987 


8. 65 


सभी 


13 11 2017 


12818 


2010 


170 


सभी 


13 11 2017 
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15658 


2006 
1999 


76000 
64000 


सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 


14735 


12. 5 


2001 


| 86000 


103. 7 


4521 
8309 


सभी 
सभी 


13 11 2017 
13 11 2017 


1993 


47000 


560 


3196 


2001 


198000 


27 . 2 


सभी 


13 11 2017 


खडंजे के लिए पर्व ढलित क्रकीट ब्लॉक 

| 100 पीस 94000 
इमारतों के भीतर एवं बाहर संवातन और वर्षा के 100 पीस 79000 
पानी के साथ मल एवं अपशिष्ट विसर्जन के लिए 
अनम्यकृत पॉलीविनाइल क्लोराइड (यू पी वी सी ) 
अन्त: क्षेपण संचकित फिटिंग्स 
तेल कूपों एवं तेल कूप वेधन में प्रयुक्त वायर रोप1 टन 107000 
विद्यूतरोधी केबलों के एल्युमिनियम संचालकों के 1 टन 58000 
संपीड़क टाईप के लाईनगत कनेक्टर 
अल्पदाब द्रवमाप गैसों के लिए 5 लीटर से अधिक जल 1 पीस 136000 
क्षमता वाले वेल्डित अल्प कार्बन इस्पात टाईप 
सिलिन्डर 
पी वी सी इंसुलटेड ( हैवी ड्यूटी) इलेक्ट्रिक केबल 2 - 100 मीटर 271000 
कार्यकारिता वोल्टेज 3. 3 किलोवोल्ट से 11 किलो 
वोल्ट तक और सहित 
इलस्टोमर इंसुलेटेड केबल्स : भाग 2 - कार्यकारिता 100 मीटर | 169000 
वोल्टेज 3. 3 किलोवोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक और 
सहित 
स्वचल वाहन – वायवीय टायरों के लिए ट्यूब 1 पीस 91000 


1554 


1988 


217000 


184 


सभी 


13 11 2017 


9968 


2002 


136000 


93. 9 


सभी 


13 11 2017 


13098 


2012 


77000 


13 11 2017 


0 . 5 (प्रथम 
100000 ) 
| 0. 35 ( अगले 
100000 ) 
0 .15 बाँकी के 
लिए 


2556 


17 


2004 


46000 


37000 


14. 00 


सभी 


13 11 2017 


कॉचाभ स्वच्छता साधित्र (काँचाभ चीनी मिट्टी) भाग 1 टन 
17 दीवार पर लगने वाले बिटेड के लिए विशिष्टि 
अपेक्षाएं 


[संदर्भ : सीएमडी- 3/8:8] 
सी. बी . सिंह, अपर महानिदेशक 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th November, 2017 
S . O . 3752( E ). - In pursuance of sub - regulation (3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification ) Regulations , 1988 , the 
Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the product given in the schedule : 


SCHEDULE 


IS No. 


Part 


Sec 


Year 


Product 


Units 


Minimum Marking Fee (Rs.) 
Large Scale MSME 
100000 84000 


Unit Rate 
Slab - 1 Fee (Rs.) 
34 .6 


Units in 

Slab - 1 
All 


Effective 

Date 
13 11 2017 


14268 


1995 


All 


| All 


4947 
5509 
2266 
2365 


2006 
2000 
2002 
1977 


| 79000 
70000 
75000 
68000 


64000 
56000 
60000 
55000 


1.75 
0 .7 
34 . 1 
34 .6 


13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 


All 


9762 
9763 


1994 
2000 


56000 
71000 


45000 
57000 


5 .4 
12 .6 


13 11 2017 
13 11 2017 


Uncoated Stress Relieved Low Relaxation Seven - 1 ton 
| Wire (Ply ) Strand for Prestressed Concrete 
Gas cartridges for use in fire extinguishers 

1 piece 
Fire Retardant Plywood 

1 sq .m 
Steel Wire Ropes for General Engineering Purposes 1 ton 
Steel Wire Suspension Ropes for Lifts , Elevators and 1 ton 
Hoists 
Polyethylene Floats (Spherical) For Float Valves 100 piece 
Plastics Bib Taps, Pillar Taps, Angle Valves and 100 piece 
Stop Valves for Hot and Cold Water Services 
Domestic Gas Stoves for use with Liquefied 1 piece 
Petroleum Gases 
Polyvinyl Chloride Insulated Unsheathed --And 100 m 
Sheathed Cables/cords With Rigid And -- Flexible 
Conductor For Rated Voltages-Up to And Including 
1100 V 
Elastomer insulated cables Part 1 For working 100 m 
voltages up to and including 1 100 V 
Trays , Kidney 

1 piece 
Trays , Instruments 

1 piece 


4246 


2002 


113000 


91000 


3.5 


All 


13 11 2017 


694 


2010 


93000 


75000 


1 . 8 


13 11 2017 


9968 


1988 


111000 


89000 


13 11 2017 


All 


3992 
3993 


1982 
1993 


46000 
46000 


37000 
37000 


0 . 3 
1 .4 


13 11 2017 
13 11 2017 


All 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


8462 
12664 


1977 
2003 


Al] 


88000 
46000 


71000 
37000 


26 


_ 


1 .8 


13 11 2017 
13 11 2017 


All 


9471 


2000 


46000 


37000 


1.5 


13 11 2017 


2745 


1983 


55000 


44000 


All 


13 11 2017 


s 


9562 
12709 


1980 
1994 


ce 


58000 
56000 


47000 
45000 


1 .45 
0 .09 


All 
All 


13 11 2017 
13 11 2017 


3087 


2005 


99000 


80000 


0 .20 


All 


13 11 2017 


2645 


2003 


70000 


56000 


70 


All 


13 11 2017 


All 


1328 
2202 


1996 
1999 


66000 
88000 


53000 
71000 


0 .55 
0 .09 


13 11 2017 
13 11 2017 


All 


Ali 


362 
458 


1991 
2003 


Sterilizer, Portable , Vertical, Pressure Type 

1 piece 
Artificial Limbs - Sach Foot for Lower Extremity 1 piece 
Prostheses - Part 1 : Design and Dimensions 
Modular Lower Limb Orthotic Components - Part 6 : 1 piece 
Orthotic Hip Joint (JointUnit , Hip Drop Lock ) 
Specification for Non -Metal Helmet for Firemen and 1 piece 
Civil Defence Personnel 
Non -Metal Helmet For Police Force 

1 piece 
Glass- fibre Reinforced Plastic (GRP ) Pipes Joints 1 kg 
and Fittings for Use for Potable Water Supply 
Particle boards of wood and other lingnocellulosic 1sq.m 
materials (medium density) for general purposes 
Integral Waterproofing Compounds for Cement 1 ton 
Mortar and Concrete 
Veneered Decorative Plywood 

1 sq .m 
Wooden Flush Door Shutters (solid Core Type): Part 1 sq.m 
1 Plywood Face Panels 
Parliament Hinges 

100 piece 
Precast Concrete Pipes (with and without | 1 ton 
Reinforcement) 
Indented Wire For-- Prestressed Concrete 

1 ton 
| Bicycle - Mudguards 

1 pair 
Injection Moulded PVC Socket Fittings With 100 piece 
Solvent Cement Joints For Water Supplies : Part 3 
Specific Requirements For 90 Degree Elbows 
Injection Moulded PVC Socket Fittings With 100 piece 
Solvent Cement Joints For Water Supplies: Part 4 
Specific Requirements For 90 Degree Tees 
Injection Moulded PVC Socket Fittings With 100 piece 
Solvent Cement Joints for Water Supplies - Part 8 : 
Specific Requirements for Caps 
Unplasticized Polyvinyl Chloride ( PVC -U ) screen 1 ton 
| And Casing Pipes For Bore / tubewell 
Precast Concrete Blocks For Paving 

100 piece 
Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC ) Injection 100 piece 
Moulded Fittings for Soil and Waste Discharge 
System for Inside and Outside Buildings Including 
Ventilation and Rain Water System 


47000 
46000 


38000 
37000 


1 .75 
8 . 7 


| 13 11 2017 
13 11 2017 


All 


All 


6003 
6218 
7834 


2010 
| 2008 
1987 


55000 
59000 
57000 


44000 
48000 
46000 


10 .49 
5 .6 
8 .65 


All 
All 


13 11 2017 
13 11 2017 
13 11 2017 


3 


7834 


4 . 


1987 


67000 


54000 


All 


13 11 2017 


7834 


8 


1987 


60000 


48000 


8 .65 


8.65 


13 11 2017 


12818 


2010 


76000 


61000 


170 


13 11 2017 


15658 
14735 


2006 
1999 


94000 
79000 


76000 
64000 


13 11 2017 
13 11 2017 


12.5 


All 
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All 


4521 
8309 


2001 
1993 


107000 
58000 


86000 
47000 


103.7 
560 


13 11 2017 
13 11 2017 


All 


3196 


4 


2001 


| 136000 


98000 


27 .2 


13 11 2017 


Wire Ropes used in oil wells and oil well drilling 

| 1ton 
Compression type tubular terminal ends for 1ton 
aluminum conductors of insulated cables 
Welded Low Carbon Steel Cylinders Exceeding 5 1 piece 

exceeding 51 piece 
Litre Water Capacity for Low Pressure Liquefiable 
Gases – Part 4 : Cylinders for Toxic and Corrosive 
Gases 
| PVC insulated (Heavy Duty ) electric cables - Part 2 | 100 m 
For working voltage 3 .3kV upto and including 11kV 
Elastomer insulated Cables Part 2 For working 100 m 
voltage 3. 3kV upto and including 11kV 
Automotive Vehicles - Tubes for Pneumatic Tyres 1 piece 


1554 


2 


1988 


271000 


217000 


184 


13 11 2017 


9968 


2 


2002 


169000 


136000 


93.9 


All 


13 11 2017 


13098 


2012 


91000 


77000 


All 


13 11 2017 


0 .5 ( for first 
100000 ) 
0 . 35 (for next 
100000 ) 
0 . 15 for remaining 
14 . 00 


2556 


17 


2004 


46000 


37000 


13 11 2017 


Vitreous Sanitary Appliances (Vitreous China ) - Part 1 ton 
17 : Specific Requirements of Wall Mounted Water 
Bidets 


[Ref: CMD - 3/8 :8 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 
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